112. Dampfdruck und Verdampfungswarme von verdiinnten Losungenusw. 527
Druckachse urn die Strecke 000= 70 (?0z/<30 unter dem Fliissigkeits-spiegel liegt.
Mit Gl. la vor. Abschn. und der Gasgieichung wird auch
ccT „
somit
Vollstandige Absorption der Gasmenge   F0  tritt  mit   F = 0 ein bei dem Drucke
1
Es ist dies die Stelle,  wo die Absorptions-Isotherme die Wagrechte durch 0Q, Fig. 215, trifft.
Fig. 215 zeigt den Verlauf der Isotherme fur Kohlensaure von etwa 30° (a = rd. 42/3). Bei 5,5 at ist samtliche Kohlensaure ab-sorbiert.
112. DampHruck und Verdampfungswarme yon verdiinnten Losungen nicht fliichtiger Korper.
Aus Versuchen ist bekannt, daB der Dampfdruck p' iiber verdiinnten Losungen nicht fliichtiger Korper kleiner ist, als der Dampfdruck p iiber dem reinen Losungsmittel bed gleicher Temperatur. Der Zusammenhang dieser Dampfdruckerniedrigung mit der Menge cles gelosten Stoffes laBt sich herleiten, in-dem man eine kleine Menge des reinen Losungsmittels durch Vorgange, die im Gleichgewicht verlaufen und somit um-kehrbar sind, der Losung beimischt und auf einem anderen gleichfalls umkehrbaren Wege wieder entzieht.
Die Losung bestehe aus N Mol des Losungsmittels und n Mol cles gelosten Stoffes, wobei N und n groBe Zahlen seien, jedoch njN ein kleiner Bruch. Man ver-dampft nun eine kleine Menge des reinen Losungsmittels (Wasser), etwa 1 Mol-= m kg? unter dem zur Temperatur t ge-horigen Dampfdruck p vollstandig, Strecke ab Fig. 216. Alsdann laBt man den Dampf sich isotherinisch bis zum Druck pf aus-                 Fig. 216.
dehnen, wobei er iiberhitzt wird (Strecke
be).    Nun bringt man diesen Dampf in Verbindung mit dem Dampf-raum  iiber  der  Losung, in  dem sich  Dampf von gleichem Druck
